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Pensado en tu 
protección del sol 


Sea cual sea la montura, tanto hombres como mujeres pueden optimizar su 
estilo con gafas de sol graduadas de alta calidad con tecnología polarizada 
NUPOLAR, en una gama de colores optimizados. 
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NUPOLAR 


polarized lenses 


Las lentes polarizadas NUPOLAR definen el estandar mundial en lentes de sol 
recetados. NUPOLAR ofrece la tecnologia de polarizacion mas avanzada en la mas 
amplia seleccion de materiales, colores y estilos de lentes. 

Las lentes polarizadas NUPOLART son extremadamente eficaces para bloquear el 
deslumbramiento cegador, mejorando el contraste, la percepcion de profundidad y 
la agudeza visual general. 


BLOQUEA EL DESPLAZAMIENTO MIENTRAS ESQUIA 
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Adecuado para procesamiento de lentes digitales. 
Excelente estabilidad al calor NUPOLAR. 
Excelente uniformidad de color. 

Control constante de curvas verdaderas. 
Magnifica adherencia, sin delaminaciones. 


Lleva garantias NUPOLAR. 
Altas eficiencias de polarización NUPOLAR. 


Disponible en una amplia selección de colores de lentes. 
Bloquea el 100% de los rayos UVA y UVB. 
Excelente opción para ojos sensibles a la luz. 


Hace que los colores parezcan vibrantes y mejora el 
contraste. 


Ahora están disponibles nuevas opciones con 
revestimiento degradado y espejo. 


Cumple con los estándares ANSI 280.3 para el 
reconocimiento de señales de tráfico. 


Amplia gama RX: muchas curvas de base y una 
colocación precisa de la película permiten un espesor 
mínimo en casi todas sus necesidades de la gama RX. 
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NUPOLAR POLARIZED LENSES 


HARD RESIN 1.50 — SINGLE VISION GRAY 3, BROWN 8 GREEN (UC 8 HC) 


NOMINAL TRUE BACK SAG 
DIAMETER ОНА ane АСК. EDGE CENTER SAG RADIUS RX RANGE 
76 1.25 1.23 4.25 13.0 92 0.73 430.894 
76 2.25 2.25 4.25 13.0 10.5 1.33 235.556 
76 3.25 3.24 4.25 127 10.9 1.92 164.087 
76 4.25 4.21 4.25 13.0 13.0 2.51 125.891 RUNE 
76 5.25 5.24 6.25 8.4 75 3.14 100.592 
76 6.25 6.23 6.25 95 90 3.76 85.072 
76 7.25 7.23 6.25 84 10.5 4.39 73.306 
76 8.25 8.27 6.25 9.5 13.0 5.08 64.087 
HARD RESIN 1.50 — SINGLE VISION GRAY 1 (UC & HC) 
NOMINAL TRUE BACK SAG 
DIAMETER IO MINA anur. ied EDGE CENTER RAS RADIUS RX RANGE 
76 225 231 4.25 13.0 10.5 1.37 235.556 
76 4.25 4.26 4.25 13.0 13.0 2.54 125.891 PRIR 
76 6.25 6.23 6.25 95 9.0 3.76 85.072 ыды; 
76 8.25 8.27 6.25 95 13.0 5.08 64.087 
HARD RESIN 1.50 — SINGLE VISION GRAY 3 8 BROWN (UC 8 HC) 
NOMINAL TRUE BACK SAG 
DIAMETER ӘМІНА RUE АСК EDGE CENTER ДАО RADIUS RX RANGE 
80.5 4.25 4.18 4.25 14.2 13.8 2.51 126.740 
80.5 6.25 6.21 6.25 10.6 10.3 3.75 85.350 -5.00D to +6.50D 
80.5 8.25 821 625 112 147 5.04 64.560 
HARD RESIN 1.50 — FINISHED PLANOS GRAY 3, GRAY 1, BROWN 8 GREEN 
© DIAMETER NOMINAL CURVE 
75 6.25 
HARD RESIN 1.50 — FLAT TOP 28 GRAY 3, BROWN (UC & HC) 
NOMINAL | TRUE BACK SEG SEG SAG ADD 
DIAMETER | CURVE CURVE CURVE EDGE CENTER | INSET DROP AT 50 RADIUS | RANGE RXRANGE 
е 76 225 231 4.25 13.0 10.5 6 5 1.37 230430 | 0.75-4.00 
76 4.25 4.26 6.25 13.0 10.5 6 5 2.54 124410 | 0.75-4.00 
-8. +6. 
76 6.25 6.28 6.25 95 90 6 5 3.79 84.130 0.75-4.00 8.00 fo 56.000 
76 8.25 8.27 6.25 9.5 13.0 6 5 5.08 63.860 0.75-4.00 
HARD RESIN 1.50 — FLAT TOP 35 GRAY 3 (UC & HC) 
NOMINAL | TRUE BACK SEG SEG SAG ADD 
DIAMETER | “CURVE CURVE CURVE EDGE CENTER INSET DROP AT 50 RADIUS RANGE RARANGE 
e 76 2.25 2.31 425 13.0 10.5 6 5 1.37 230430 | 0.75-4.00 
76 4.25 4.26 6.25 13.0 10.5 6 5 2.54 124410 | 075-400 
-8. +6. 
76 6.25 6.28 6.25 95 9.0 6 5 3.79 84.130 0.75-4.00 S ODORS 0N 
76 8.25 8.27 6.25 9.5 13.0 6 5 5.08 63.860 0.75-4.00 
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HARD RESIN 1.50 — 7 X 28 TRIFOCAL GRAY 3 (UC & HC) 


NOMINAL | TRUE BACK SEG SEG SAG ADD 
DIAMETER | CURVE CURVE CURVE EDGE CENTER INSET DROP AT 50 RADIUS | RANGE RX RANGE 
80 4.25 4.26 6.25 14.0 10.5 4 4 2.54 123.832 | 1.50-4.00 
80 6.25 6.28 6.25 9.5 9.5 4 4 3.79 83.728 | 1.50-4.00 -5.00D to +6.00D 
80 8.25 8.27 6.25 9.0 13.0 4 4 5.08 63.625 | 1.50-4.00 
HARD RESIN 1.50 — IMAGE? PROGRESSIVE GRAY 3 8 BROWN (UC 8 HC) 
NOMINAL | TRUE | BACK MRP SEG | FITTINGCROSS | SAG ADD 
DIAMETER | Curve | CURVE | CURVE EDGE | CENTER | БЕС. | INSET | ABOVE МЕР Ат 50 | RADIUS | RANGE RXRANGE 
69 80 2.00 2.02 4.25 13.0 11.0 25 25 2 119 | 262.380 | 1.00-3.00 
80 4.50 4.57 6.25 13.5 115 25 25 2 273 | 115.970 | 1.00-3.00 
-8. *6. 
80 6.50 6.33 6.25 9.0 10.0 25 25 2 3.82 83.730 | 1.00-3.00 б 004925000 
80 8.50 8.26 6.25 85 135 25 25 2 5.07 64.160 | 1.00-3.00 


POLYCARBONATE 1.586 — PLANOS SINGLE VISION GRAY 3, BROWN & GREEN (HC) 


DIAMETER NOMINAL CURVE 
76 6.25 
76 8.25 (8 base decentered) 


POLYCARBONATE 1.586 — SINGLE VISION GRAY 3 & BROWN (HC) 


NOMINAL 


TRUE 


BACK 


SAG 


DIAMETER CURVE CURVE CURVE EDGE CENTER Parr RADIUS RX RANGE 
76 0.50 0.53 4.25 14.0 8.5 0.31 1000.00 
76 1.25 1.26 4.25 14.1 9.6 0.74 420.635 
76 2.25 2.28 4.25 12.8 9.7 1.35 232.460 
76 3.25 3.27 4.25 12.9 112 1.94 162.080 
76 4.25 4.28 6.25 13.1 9.8 2.55 123.830 -9.50D to +6.00D 
76 5.25 5.29 6.25 13.0 112 3.17 100.169 
76 6.25 6.28 6.25 9.9 9.8 3.79 84.390 
76 7.25 7.25 9.50 13.1 8.4 4.41 73.103 
76 8.25 8.27 9.50 13.0 10.0 5.08 64.080 

POLYCARBONATE 1.586 — SINGLE VISION GRAY 3 8 BROWN (HC) 
NOMINAL TRUE BACK SAG 
O DIAMETER CURVE CURVE CURVE EDGE CENTER A EU RADIUS RX RANGE 
80.5 6.25 6.24 6.25 9.9 9.9 3.79 84.940 
-4. +6. 
80.5 8.25 8.27 9.50 13.3 10.1 5.08 64.090 O 
POLYCARBONATE 1.586 — SINGLE VISION COPPER 8 GREEN (HC) 
NOMINAL TRUE BACK SAG 

DIAMETER CURVE CURVE CURVE EDGE CENTER AT 50 RADIUS RX RANGE 
76 0.50 0.53 4.25 14.0 8.5 0.31 1000.000 
76 2.25 2.28 4.25 12.8 9.7 1.35 232.460 
76 4.25 4.28 6.25 13.1 9.8 2.55 123.830 -9.50D to +6.00D 
76 6.25 6.28 6.25 9.9 9.8 3.79 84.390 
76 8.25 8.27 9.50 13.0 10.0 5.08 64.080 
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POLYCARBONATE 1.586 — SINGLE VISION GRADIENTS GRAY/GRAY, BROWN/GRAY 8 BROWN/BROWN (HC) 


DIAMETER NOMINAL NIE: CIE EDGE CENTER AD RADIUS RX RANGE 
76 4.25 4.28 6.25 13.1 98 2.55 123.832 
76 6.25 6.28 6.25 99 98 3.79 84.395 -5.00D to +6.00D 
76 8.25 8.27 9.50 13.0 10.0 5.08 64.080 
POLYCARBONATE 1.586 — FLAT TOP 28 GRAY 3 8 BROWN (HC) 
нетен | Mowat | gaue | алак | косе | сек | ШӘ | (16 | SAG | maows | „дй, | manos 
75 2.25 2.23 4.25 12.7 95 6 5 1.32 237.670 1.00-3.00 
75 4.25 4.24 6.25 12.7 95 6 5 2.53 125.000 1.00-3.00 
-8.00D to +6.25D 
75 6.25 6.28 6.25 9.8 9.7 6 5 3.79 84.400 1.00-3.00 
75 8.25 8.25 9.50 11.9 85 6 5 5.07 64.240 1.00-3.00 
POLYCARBONATE 1.586 — IMAGE? PROGRESSIVE GRAY 3 8 BROWN (HC) 
TZ IP | EACK ЕСЕСІН АҒ ЛЫН | 3D IP NES 
76 2.00 2.00 4.25 14.0 11.0 35 25 2 118 | 265.000 | 1.00-3.00 
76 4.50 4.28 6.25 14.0 12.0 35 25 2 255 | 123.832 | 1.00-3.00 
-9.00D to +7.00D 
76 6.50 6.28 6.25 95 110 35 25 2 3.79 84.395 | 1.00-3.00 
76 8.50 8.32 9.50 10.5 9.0 35 25 2 5.11 63.702 | 1.00-3.00 


POLYCARBONATE 1.586 — IMAGE WRAP® DECENTERED PROGRESSIVE GRAY 3 (НС) 


NOMINAL TRUE BACK MRP SEG FITTING CROSS SAG ADD 
DIAMETER CURVE CURVE CURVE | EDGE | CENTER | pec INSET ABOVE MRP AT 50 RANGE 
76 8.50 8.31 95 10.5 9.0 7.0 25 2 5.10 63.780 1.00-3.00 
POLYCARBONATE 1.586 — ADAGE® PROGRESSIVE GRAY 3 & BROWN (HC) 
NOMINAL] TRUE BACK MRP | SEG |FITTINGCROSS| SAG ADD 
DIAMETER | curve | curve | curve | FOGE | CENTER | БЕС | inset | АВОУЕМЕР | arso | RADIUS) RANGE RX RANGE 
76 2.00 2.02 4.25 13.8 112 25 25 2 1.19 | 262.380 | 1.00-3.00 
76 4.00 4.01 6.25 14.0 11.2 25 25 2 2.39 | 132.170 | 1.00-3.00 
-8.50D to +5.50D 
76 6.00 5.85 6.25 10.6 10.5 25 25 2 3.52 90.600 | 1.00-3.00 
76 8.00 7.72 9.60 10.9 8.0 25 25 2 471 68.650 | 1.00-3.00 
TRILOGY? 1.53 — SINGLE VISION GRAY 3 & BROWN (HC) 
NOMINAL TRUE BACK SAG 
DIAMETER CURVE CURVE CURVE EDGE CENTER A RADIUS RX RANGE 
74 2.25 2.26 6.25 10.9 5.6 1.34 234.510 
74 4.25 4.24 6.25 112 84 2.58 125.000 
-7.00D to +7.50D 
74 6.25 6.25 6.25 8.5 8.6 3.77 84.800 
74 8.25 8.26 6.25 8.7 11.9 5.07 64.170 
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TRILOGY? 1.53 — FINISHED PLANOS GRAY 3 8 BROWN 


DIAMETER 


NOMINAL CURVE 


75 


6.25 


HI-INDEX 1.60 MR-8" — SINGLE VISION GRAY 3, BROWN & GREEN (UC & HC) 


DIAMETER E CURVE CURVE EDGE CENTER A RADIUS RX RANGE 
75 1.25 1.24 6.25 143 74 0.73 427.420 
75 225 224 6.25 14.0 84 1.32 236.600 
75 3.25 3.25 6.25 14.1 10.0 1.93 163.080 
75 4.25 4.19 6.25 14.0 11.0 2.50 126.490 
C) 75 5.25 5.28 6.25 14.0 127 3.16 100.380 een 
75 6.25 6.18 6.25 95 94 3.72 85.760 
75 7.25 7.29 6.25 9.6 11.0 4.43 72.700 
75 8.25 8.21 6.25 95 127 5.04 64.560 
HI-INDEX 1.67 MR-10" — SINGLE VISION GRAY 3, BROWN 8 GREEN (UC 8 HC) 
DIAMETER NOMINAL ane CE EDGE CENTER A RADIUS RX RANGE 
75 1.25 1.25 6.11 14.1 75 074 424.000 
75 2.25 2.28 6.11 13.9 8.8 1.35 235.556 
75 3.25 3.27 6.11 14.1 10.3 1.94 163.580 
Ө 75 4.25 4.22 6.11 13.7 14 2.51 126.492 
75 5.25 5.30 6.11 14.1 13.1 3.18 100.569 и 
75 6.25 6.21 6.11 8.6 9.2 3.74 85.484 
75 7.25 7.31 6.11 8.9 ПЕ 4.45 72.902 
75 8.25 8.23 6.11 8.8 12.6 5.05 64.713 
HI-INDEX 1.67 MR-10" — SINGLE VISION GRAY 3 8 BROWN (UC & HC) 
DIAMETER NOMINAL NE ЛЕК: EDGE CENTER En RADIUS RX RANGE 
80.5 425 4.18 6.25 14.5 10.6 249 126.790 
С) 80.5 6.25 6.20 6.25 10.4 10.4 3.74 85.480 -7.00D to +9.00D 
80.5 8.25 8.20 6.25 114 149 503 64.630 
HI-INDEX 1.67 MR-10" —FT28 GRAY 8 BROWN (HC) 
ШІ | чаше | ЈАВЕ | BACK | evoe | cewren | 59 | SES, | SAS | napus | „Дф . | mcer 
75 2.25 214 6.32 16.5 10.1 8.0 6.0 1.265 247.664 1.50-3.00 
C) 75 4.25 421 6.32 12.0 84 8.0 6.0 2.507 125.891 1.50-3.00 o 
75 6.25 6.37 6.32 10.3 10.0 8.0 6.0 3.845 83.203 1.50-3.00 
75 8.25 FUTURE RELEASE 
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HI-INDEX 1.74 MR-174" — SINGLE VISION GRAY & BROWN TO FOLLOW (НС) 


NOMINAL TRUE BACK SAG 
DIAMETER CURVE CURVE CURVE EDGE CENTER ATSA RADIUS RX RANGE 
© 70 2.00 1.94 6.29 14.5 8.6 1.15 272.647 
70 4.25 4.17 6.29 12.5 9.3 2.48 127.251 
75 6.25 6.25 6.29 10.6 10.3 3.77 84.735 719.000 to:+8:000 
75 8.50 8.38 9.33 12.5 10.2 5.15 63.236 
RESIN HC MIRROR — SINGLE VISION BLUE, GOLD & SILVER 
NOMINAL TRUE BACK SAG 
DIAMETER CURVE CURVE CURVE EDGE CENTER Arei RADIUS RX RANGE 
75 2.00 1.88 4.25 12.6 8.6 1.11 283.590 
75 3.00 3.05 4.50 12.5 101 1.81 174.402 
75 4.00 4.12 4.50 127 11.6 2.45 128.974 
75 5.00 5.06 6.25 11.4 8.9 3.03 105.056 -7.00D to +5.00D 
75 6.00 6.00 6.25 11.2 10.1 3.61 88.428 
75 7.00 7.22 7.25 10.1 9.0 4.39 73.687 
75 8.00 8.02 7.25 9.8 10.0 4.91 66.205 
POLYCARBONATE MIRROR — SINGLE VISION BLUE, GOLD 8 SILVER 
NOMINAL TRUE BACK SAG 
DIAMETER CURVE CURVE CURVE EDGE CENTER AT SU RADIUS RX RANGE 
76 2.00 2.07 4.07 13.3 102 1.22 256.039 
76 4.06 3.05 6.06 13.7 10.3 2.42 130.542 
-8.00D to +6.50D 
76 6.00 6.06 6.17 10.6 10.1 3.65 87.459 
76 8.25 8.23 9.63 13.3 10.2 5.05 64.399 
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ша Prolens.ensegmail.com 
Fernandobeltran@opticadeensenada.com.mx 


© Av. Juárez #1279, Zona Centro, Ensenada, В.С. 
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